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&S801 


DP802 

MUR460L 



-W- 

HS8Q1 ~ ~BP801~ CD AtS3565S~ DP80T 

4 BP802 ZIaTS3565S \ W - 


BP803_^_ 

J jp804^ f 


RP819 DP803 

BP805 10RF3216 BAV70(SOT-23) 


-W- 

-N- 


<3 Q 


PDsois 

YW396-03AB 


RP820 


ICP802 

ICE2PCS02G 

GND GATE 

ICOM VCC 

ISEN VSEN 

VIN VCOM 


RP816 

33KRF 2012 ' 


I CP807 
47nF 50V 


: CP810 
0.1 uF 50V 


RP811 

680KRF 2012) 


RP812 

680KRF 2012) 


RP813 ) 

680KRF 2012 \ 


RP814 

680KRF 2012) 


RP815 

680KRF 2012 ) 


ZDP802 

24B(SOT-23) 


CP808 
InF 50V 


RP802 , 

1.5KRF 2012 , 


< 


RP829 
10KRF 2012 > 5 


ICP801 - 
KA431 A J 


RP818 
27KRF 2012 


RP805 
10KRF 2012 


QP802 
KTN2222AS(SOT-23) 


RP810 

560KRF 2012 


RP809 

560KRF 2012 


RP808 

560KRF 2012 


RP807 

560KRF 2012 


RP806 

560KRF 2012 


A 


_CP802 
-.450V IOOuFx 


NC : No Connection 

No marking resistor 2012 1% SMD 

No marking capacitor 2012 50V X7R 


FI801 

T3.15AH 250V 


A 


CP803 
450V IOOuF 


.. CP801 
50V 47uF WL 


X7 
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